विलासराव देशमुख झासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय,लातूर या संस्थेस सन २०२३-२४ 
या आर्थिक वर्षात राज्य योजनेंतर्गत मंजूर 
निधीतून यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीस 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन शुद्धीपत्रक, क्रमांक : यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.८३/प्रशा-१ 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : १२ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा : वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दि.०७.०२.२०२४ 


शासन शुद्धीपत्र : 


उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयामध्ये यंत्रसामुग्रीचे नाव “ Modular Surgery Intensive 


Care Unit with Turn Key” या ऐवजी “Modular Intensive Care Unit (MICU) with TurnKey 
Basis ” असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक क ॒ महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२१२१९११००८९१३ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
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कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. आयुक्‍त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 

२. महालेखाकार - 9/2 (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

४. अधिष्ठाता, विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,लातूर 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर 

६. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


